Dr Stefan 


DYLAG 


NAJUKOCHAŃSZY, NIEODŻAŁOWANY MĄŻ, 
OJCIEC, BRAT I DZIADZIUŚ 


odszedł od nas na zawsze w dniu 19. IX. 1984 roku, 
w wieku 64 lat. 


Odprowadzenie Zmarłego z kaplicy cmentarza Pod- 

górskiego na miejsce wiecznego spoczynku do grobu 

rodzinnego nastąpi w piątek dnia 28 września 1984 r. 

o godzinie 14.45, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, BRACIA, WNUKI 
I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


w kościele parafialnym OO. Redemptorystów. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


